FRANCISZEK BIESIADEGKI, 


Inżynier przy Wydziale krajowym i c. k. Inżynier emerytowany, kawaler orderu 
Franciszka Józefa, były Dyrektor galic. kasy oszczędności i Członek e.k. galic. 
towarzystwa gospodarskiego, przeżywszy lat 65, zmarł dnia 13. b. m. rano po 


A 


długich cierpieniach, opatrzony ss. Sakramentami. 


Exportacya zwłok nastapi w Niedzielę dnia 15. b. m. o godzinie 3. popołudniu z domu przy 
ulicy Syxtuskiej L. 651 naprzeciw Seminaryum maa cmentarz Łyczakowski, na któryto obrzęd po- 
grzebowy w nieutulonym żalu pograżona małżonka, z synem, synowa i wnukami, krewnych, przy- 


jacioł i znajomych zapraszają. 


Nabożeństwo żałobne odbedzie się w kościele parafialnym Maryi Magdaleny w Poniedziałek 16. b. m. 


o godzinie 10. rano. 


We Lwowie dnia 13. Października 1871. 


Z drukarni zakładu narod. im. Ossolińskich. 


